FRANCISZEK KLUCZYCK 


Doktor medycyny. 


po krótkich cierpieniach w 31. roku życia, opatrzony Swietymi Sakramentami, 
zmarł w Wiedniu dnia 29 Kwietnia 4904 roku. 


W smutku pogrążona rodzina zaprasza Krewnych i Znajomych na pogrzeb, który odbędzie się w Krakowie, dnia 
2-go Maja 1904 roku, o godzinie 4-tej po południu z dworca kolejowego, wprost do grobu rodzinnego na 
Cmentarzu zwierzynieckim. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funébres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. 


DRUKARNIA „CZASU“ W KRAKOWIE 


